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Section I. INTRODUCTION 


1. Scope. This manual lists spares and repair parts 
that are required for maintenance of Analyzer, 
Modulation, Hewlett-Packard Model 8901A. It 
authorizes the requisitioning and issue of spares and 
repair parts as indicated by the source and maintenance 
codes. 


2. General. This repair parts and special tools list 
(RPSTL) is divided into the following sections: 


a. Repair Parts List. A list of spares 
and repair parts authorized for use in the performance of 
maintenance. Parts are listed in alphabetical sequence 
within each figure number. 


b. Section Ill. Special Tools List. Not applicable. 


c. National Stock Number and Part 
Number Index. A list, in National item identification 
number (NIIN) sequence, of all National stock numbers 
(NSN's) appearing in the listings, followed by a list in 
alphanumeric sequence of all part numbers appearing in 
the listings.  NSN's and part numbers are cross- 
referenced to the figure and item number appearance. 


3. Explanation of Columns. 
a. Illustration. This column is divided as follows: 


(1) Figure Number. 
number of the item shown. 


Indicates the figure 


(2) Пет Number. Тһе number used to 
identify each item called out in the list. 


b. Source, Maintenance, and Recoverability 
(SMR) Codes. 


(1) Source Code. Source codes indicate the 
manner of acquiring support items for maintenance, 
repair, or overhaul of end items. Source codes are 
entered in the first and second positions of the uniform 
SMR code format as follows: 


Code Definition 


PA- Шет procured and stocked for anticipated or 
known usage. 


(2) Maintenance Code. Maintenance codes 
are assigned to indicate the levels of maintenance 
authorized to USE and REPAIR support items. The 
maintenance codes are entered in the third and fourth 
positions of the uniform SMR code format as follows: 


(a) The maintenance code entered in 
the third position will indicate the lowest maintenance 
level authorized to remove, replace, and use the support 
item. This position will contain the following code: 


Code  Application/Explanation 


F- Support item is removed, replaced, and used at 
the direct support level. 


(b The maintenance code entered in 
the fourth position indicates whether the item is to be 
repaired and identifies the lowest maintenance level with 
the capability to perform complete repair (і.е., all 
authorized maintenance functions). 


This position will contain the following maintenance 
code: 


Code Application/Explanation 


F- The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support item is the direct 
support level. 


Z- Nonreparable. No repair is authorized. 


(3) Recoverability Code. Recoverability 
codes are assigned to support items to indicate the 
disposition action on unserviceable items. The 
recoverabilitv code is entered in the fifth position of the 
uniform SMR code format as follows: 


Code Definition 
F- Reparable item. When uneconomicallv 


reparable, condemn and dispose at the direct 
support level. 


Z- Nonreparable item. When unserviceable, 
condemn and dispose at the level indicated in 
position 3. 


c. National Stock Number. Indicates the NSN 
assigned to the item and which will be used for 
requisitioning. 


d. Federal Supply Code for Manufacturer 
(FSCM). The FSCM is a 5-digit numeric code listed in 
SB 708-42 which is used to identify the manufacturer, 
distributor, or Government agency, etc. 


e. Part Number. Indicates the primary number 
used by the manufacturer (individual, company, firm, 
corporation, or Government activity), which controls the 
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design and characteristics of the item by means of its 
engineering drawings, specifications, standards, and 
inspection requirements to identify an item or range of 
items. 


NOTE 
When a stock numbered item is 
requisitioned, the item received may 
have a different part number than the 
part being replaced. 


f. Description. Indicates the Federal item name 
and, if required, a minimum description to identify the 
item. 


g. Unit of Measure (U/M). Indicates the standard 
of the basic quantity of the listed item as used in 
performing the actual maintenance function. This 
measure is expressed by a two-character alphabetical 
abbreviation (e.g., ea, in, pr, etc). When the U/M differs 
from the unit of issue, the lowest unit of issue that will 
satisfy the required U/M's will be requisitioned. 


h. Quantity Incorporated In Unit. Indicates the 
quantity of the item used in the breakout, which is 
prepared for a functional group, subfunctional group, or 
an assembly. 


4. Special Information. 


a. Repair parts for components of standards sets 
which can be identified as existing in the supply system 
will be requisitioned through normal supply channels 
from the appropriate supply commodity manager. 


b. Repair parts for components of standards sets 
which cannot be identified as to proper supply source 
will be requisitioned from USAMICOM, using routing 


identifier B64 and furnishing as a minimum, the following 
as exception data. 


(1) Component stock number of the individual 
end item to be repaired. 


(2) Component manufacturers equipment 
model number and serial number. 


(3) The equipment manufacturers stock 
number as listed in the appropriate manual for the 
desired repair part. 


(4) The repair part reference designation, 
circuit reference, circuit symbol schematic designation, 
or reference number as listed in the manufacturer's 
manual. 


(5) The technical specification of the repair 
part as contained in the appropriate manufacturer's 
manual. 


(6) The title and date of the manufacturer's 
manual from which the information in а and b(3), (4), 
and (5) above was taken. 
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c. NSN's that are missing for "P" source coded 
items have been applied for and will be added to this 
manual by a change or revision when they are entered in 
the Army master data file (AMDF). Until the NSN's are 
established, submit exception requisitions їо 
Commander, ATTN: DRSMI-SS, Redstone Arsenal, AL 
35898, for the part required to support your equipment. 


5. How to Locate Repair Parts. 


a. When NSN or part number is unknown, use the 
repair parts listing to locate the item by description. This 
list is listed in alphabetical sequence within each figure 
number. 


b. When NSN or part number is known, use the 
index of NSN's and part numbers to find the pertinent 
NSN or part number. This index is in ascending NSN 
cross-referenced to the figure number and item number. 
After finding the figure and item number, locate the item 
in the repair parts list. 


6. Abbreviations. Not applicable. 
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SECTION II 


(1 
ILLUSTRATION 


) 
(а) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


(2) 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-01-127-9882 


5910-00-048-6925 


5910-00-403-2449 
5910-00-403-4326 
5935-01-082-1966 
5961-01-106-8189 
5962-01-068-5791 
5962-01-047-7393 
5962-01-030-3146 
5962-01-050-0918 
5962-01-039-6395 
5962-01-027-6863 
5962-01-032-0365 
5962-01-070-6953 
5962-00-593-7201 
5962-01-123-8136 
5905-00-432-0394 
5905-00-257-9215 
5905-00-432-9149 
5905-00-432-0405 
5905-00-005-2893 
5905-00-232-3210 
5905-01-128-2650 
5905-01-082-5271 
5961-00-914-7496 
5961-01-022-8408 
5935-01-064-4093 
5930-01-082-4289 
5940-00-127-9997 


REPAIR PARTS LIST 


(5) 


PART 
NUMBER 


08901-60001 


562CZ5UFB101AF10 


3M 

0180-0229 
0160-2291 
1251-0600 
1990-0665 

9374DC 
SN74LS75N10 
M38510/30002BCB 
M38510/30701BEB 
M38510/30301BCB 
M38510/30003BCB 
M38510/30202BCB 
058-001994 
M38510/01702BEB 
LM393N 
RNC55K1622FS 
RNC55K2150FS 
RNC55K2610FS 
RNC55K2151FS 
RNC60K4640FS 
RNC55K1963FS 
1810-0339 
1810-0208 
1901-0050 
1990-0437 

0002811 

5060-9436 

2125 


(6) 


DESCRIPTION 


GROUP 7017 

ANALYZER, MODULATION 
MIS-30866TY1 (18876) 
8901A (28480) 


DISPLAY ASSEMBLY А1 
CONSISTING OF: 


CAPACITOR, FIXED, CER 


CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CONNECTOR, RECEPTACL 
LIGHT EMITTING DIOD 
MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT 
MICROCIRCU 
MICROCIRCU 
MICROCIRCU 
MICROCIRCU 
MICROCIRCU 
MICROCIRCU 
MICROCIRCU 
MICROCIRCU 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR NETWORK 
RESISTOR NETWORK, FI 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SOCKET, PLUG-IN ELEC 


SWITCH, PUSH 
TERMINAL, QUICK DISC 
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USABLE ON CODE 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5999-01-128-8101 


5910-00-235-2356 
5910-00-176-2641 
5910-00-007-2001 
5910-00-211-1261 
5910-00-430-5622 
5910-00-244-7170 
5910-00-134-0621 
5910-00-331-9686 
5910-00-914-4733 
5910-00-107-2544 
5910-00-774-7294 
5910-00-018-0918 
5910-00-106-3615 
5950-00-893-8650 
5950-00-455-0166 
5962-00-147-4522 
5962-01-103-6124 
5905-00-452-0736 
5905-00-250-6076 
5905-00-451-4031 
5905-01-040-2664 
5905-00-284-6053 
5905-00-005-2891 
5905-00-112-2174 
5905-00-232-9844 
5905-00-432-0381 
5905-00-264-4052 
5905-01-014-9799 
5905-01-032-8251 
5905-01-051-5465 
5905-01-036-7840 
5905-00-232-3209 
5905-00-479-3990 
5905-00-139-1885 
5905-00-853-2322 
5305-00-005-0798 
5961-00- 786-3789 
5961-00-762-3115 


(5) 


PART 
NUMBER 


08901-60008 


150D156X9020B2 
M39003/01-2971 
M39003/01-2966 
M39003/01-3085 
0160-0945 


A0160-9002-1REVA 


CM10FD201G03 
0160-3539 
0140-0154 
CM10FD11G03 
DM15F151J 
CM10FD391G03 
CM10FD221G03 
MS90539-15 
9100-1653 
HA2-2605-5 
1826-0109 
RNC55K82R5FS 
RNC55K1873FS 
RNC55K1782FS 
RNC55K34R8FS 
RNC55K90R9FS 
RNC55K31R6FS 
RNC55K51R1FS 
RNC55K21R5FS 
RNC55K1001FS 
RNC55K3160FS 
RLR05C1002FR 
RNC55K3163FS 
RLR05C2151FR 
RLR05C1960FR 
RNC5511333FS 
RNC55K1002FS 
0837-0027 
20204 
2360-0113 
1854-0475 
1N3956 


(6) 


DESCRIPTION 


CIRCUIT CARD ASSEMBLY, AUDIO A2 


CONSISTING OF: 


CAPACITOR, FIXED, ELE 


CAPACITOR, FIXED. ELE 


CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, ELE 


CAPACITOR. FIXED, MIC 


CAPACITOR. FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, MIC 


CAPACITOR, FIXED, MIC 


CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, MIC 


CAPACITOR, FIXED, MIC 


CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, MIC 


COIL, RADIO FREQUENC 
COIL, RADIO FREQUENC 


MICROCI 


RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 


SCREW, ASSEMBLED WASHER 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 


RCUIT, LINEAR 


R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FILM 


R, FIXED, FILM 


R, FIXED, FILM 
R, THERMAL 
R, THERMAL 
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USABLE ON CODE 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961-00-926-2533 
5961-00-941-2056 
5961-00-951-8757 
5961-00-911-6015 
5961-00-137-4608 
6625-01-129-4921 


5910-00-477-8011 
5910-00-007-2002 
5910-00-007-3974 
5910-00-144-4381 
5910-00-495-0042 
5910-00-247-2075 
5910-01-097-2768 
5910-01-010-7561 
5910-00-463-5949 
5910-00-138-1328 
6625-01-110-2253 
5962-01-110-1575 
5962-01-110-2823 
5962-01-058-1539 
5962-01-043-6201 
5962-01-076-8840 
5962-00-428-7136 
5962-01-072-0322 
5905-00-402-4242 
5906-01-015-5642 
5905-00-432-6375 
5905-00-431-7827 
5905-00-469-8613 
5905-00-451-7275 
5905-00-432-0380 
5905-00-431-5162 
5905-00-199-6844 
5905-00-152-8454 
5905-01-036-5130 
5905-01-109-5428 
5905-00-432-0415 
5905-00-721-3739 


(5) 


PART 
NUMBER 


JAN2N2218A 
JAN2N2904A 
JAN2N2222A 
JAN2N3251A 
1854-0071 

08901-60009 


8121M112X7R0103M 


M39003/01-3003 
M39003/01-2991 
M39003/01-3024 
M39003/01-3076 
СЕ11С560Ғ 
0160-4357 
CMR05E510GODR 
0160-2204 
0160-3165 
9100-1633 
1826-0323 
1820-1195 
M38510/30102BCB 
SN54LS33J-00 
M38510/30703BEB 
M38510/10103BGC 
LF256H 

CB2265 
RNC50J3162FS 
RNC55K1962FS 
RNC55K1471FS 
RNC55K2613FS 
RNC55K6811FS 
RNC55K1000FS 
RNC55K1472FS 
RNC55J1602BS 
RNC55J7501BS 
RLRO5C3160FR 
C3-1-8-TO-1001-G 
RNC55K3161FS 
RNC55K8251FS 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
AUDIO AND OUTPUT ASSEMBLY A3 


CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, MET 
CAPACITOR, FIXED, MIC 


CONSISTING OF: 
CAPACITOR. FIXED, CER 
CAPACITOR. FIXED, ELE 


(6) 
DESCRIPTION 
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USABLE ON CODE 


le leie ler STEE 


MICROCI 
MICROCI 
MICROCI 


MICROCIRCUIT, LINEAR 


RESISTO 
RESISTO 


RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 


RCUIT, DIGITA 
RCUIT, DIGITA 
RCUIT, DIGITA 


R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 


R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FILM 


SECTION II 


(1) (3) 
ILLUSTRATION 


(a) 
FIG 
NO. 


+ о G О о о о о о о 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


(b) NATIONAL 
ITEM STOCK 
NO. NUMBER 


5905-00-208-4293 
5905-00-250-6007 
5905-00-432-0406 
5905-01-015-8086 
5905-00-337-6238 
5905-00-721-3717 
5905-01-039-3758 
5961-00-821-2309 
5961-00-852-7549 
6625-01-129-4948 


5910-01-109-9764 
5910-00-430-5715 
5910-01-107-6307 
5910-00-401-7891 
5910-00-945-1417 
5910-00-061-7038 
5910-00-842-2302 
5910-01-014-2874 
5910-00-082-5119 
5910-00-506-4252 
5910-00-075-9238 
5910-00-406-9675 
5910-00-506-7014 
5910-00-506-7036 
5950-00-701-5929 
5962-01-093-6949 
5961-00-434-2947 
5905-00-721-3724 
5905-00-211-1396 
5905-00-199-6397 
5905-00-309-7764 
5905-00-243-2199 
5905-00-481-1328 
5905-00-412-0819 
5905-00-432-0405 
5905-00-270-1403 
5905-01-007-1444 
5961-00-232-3279 


(5) 


PART 
NUMBER 


RNC55K1003FS 
RNC55K4532FS 
RNC55K2262FS 
RLR07C2611FR 
L01485 
RNC55K3832FS 
2100-3273 
JAN1N751A 
JAN1N754A 
08901-60006 


0160-3533 
0160-2249 
0160-3536 
0160-2263 
913-1097-011 
CC22CK2R2C 
CC22CH100G 
0160-3456 
0180-0094 
0160-3501 
CM10ED390G03 
0160-2307 
292P22352 
292P10252 
MS18130-12 
1858-0032 
5082-4403 
RNC55K56R2FS 
RNC55K1470FS 
RNC55K1961FS 
RNC55K2153FS 
RNC5510ROFS 
RNC55K1210FS 
RNC55K3162FS 
RNC55K2151FS 
RNC55K4641FS 
2100-3352 
JAN1N5711 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 


RESISTOR FIXED, FILM: га ырык ны аа аа аца 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, VARIABLE, N 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
DEMODULAR ASSEMBLY FM A4 
CONSISTING OF: 


CAPACITOR 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, MET 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, PAP 
CAPACITOR, FIXED, PLA 
CAPACITORS, FIXED, PLA 
COIL, RADIO FREQUENC 
INTEGRATED CIRCUIT 


RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, VARIABLE, N 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961-00-950-9887 
5961-00-520-5000 
5961-00-951-8757 
5961-00-105-8867 
5961-00-904-2540 
6625-01-128-2883 


5910-01-091-0106 
5910-01-036-1474 
5910-00-572-5507 
5910-00-113-5475 
5910-00-010-8422 
5910-00-244-7164 
5910-01-108-9385 
5950-00-075-9144 
5962-01-127-0356 
5962-01-109-9731 
5962-01-086-6693 
5962-00-606-3295 
5962-01-069-3045 
5905-00-116-8554 
5905-00-111-5955 
5905-00-189-1218 
5905-00-431-7833 
5905-00-432-6373 
5905-00-431-7830 
5905-01-033-3492 
5905-00-233-9157 
5905-00-432-0423 
5905-00-270-1400 
5905-00-432-0431 
5905-00-419-3694 
5905-00-432-0432 
5905-00-931-5084 
5905-01-051-1211 
5905-00-394-1527 
5905-01-056-3498 
5961-01-128-2812 
5961-00-790-7834 


(5) 


PART 
NUMBER 


JAN1N827 
1855-0049 
JAN2N2222A 
1855-0020 
1853-0020 
08901-60010 


0160-0575 
0160-3451 
8121B227X7R470M 
M39003/01-3006 
M39003/01-2964 
0160-2199 
0160-0970 
MS90538-12 
1826-0574 
1820-1211 
MC14051BCP 
MIS-18698/117-01 
M38510/10901BPB 
RCRO7G105JS 
CB1071 
RNC55K2371FS 
RNC55K9091FS 
RNC55K1621FS 
RNC55K4221FS 
RLR07C5110FR 
RNC55K6812FS 
RNC55K5112FS 
RNC55K6810FS 
RNC55K8250FS 
RNC55K1213FS 
RNC55K8252FS 
1810-0037 
2100-3351 
2100-3103 
2100-3358 
1906-0074 
1901-0376 


(6) 
DESCRIPTION 


SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
CIRCUIT CARD ASSEM А5 
CONSISTING OF: 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, PLA 
COIL, RADIO FREQUENC 
INTEGRATED CIRCUIT 


MIGROCIRGUIT.. еген د‎ даван 


MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, LINEAR 
MICROCIRCUIT, LINEAR 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, FILM, 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, NETWORK, FI 
RESISTOR, VARIABLE, N 
RESISTOR, VARIABLE, N 
RESISTOR, VARIABLE, N 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 


TM 9-6695-263-34P 


USABLE ON CODE 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961-00-172-0842 
5961-00-448-9737 
5961-00-003-9826 
6625-01-129-4920 


5910-01-087-6362 
5910-00-894-6728 
5910-00-064-2919 
5910-00-138-3414 
5910-00-185-9581 
5910-00-430-6017 
5910-00-430-5675 
5910-01-043-8883 
5910-00-506-7026 
5910-01-057-0367 
5910-00-463-2702 
5910-00-506-7054 
5910-00-506-7020 
5910-00-511-2717 
5910-00-761-1216 
5950-00-111-8344 
5950-00-431-3938 
5961-01-083-7484 
5962-01-031-7030 
5962-01-014-0499 
5962-00-565-8920 
5962-01-045-4652 
5905-01-109-9733 
5905-01-016-0001 
5905-00-452-0731 
5905-00-232-9941 
5905-00-432-9151 
5905-00-211-1890 
5905-00-308-6645 
5905-00-452-0726 
5905-00-432-0426 
5905-00-452-0734 
5905-00-138-6998 
5905-00-233-0004 


(5) 


PART 
NUMBER 


1902-3024 
1902-3082 
2N4393 
08901-60114 


0160-0574 
0160-3459 
5CZ5U105X0050C5 
301-000C0GO-160F 
M39003/01-3070 
0180-1743 
0160-2207 
CMR05E330GODR 
292P68352 
0160-0503 
0160-0299 
292P33252 
292P18352 
292P47352 
0121-0105 
MS90539-13 
9140-0131 
CLM6500 
M38510/30001BCB 
M38510/10104BGB 
LM112H883B 
M38510/10304BGB 
0698-4454 
RLR07C1212FR 
RNC55K3481FS 
RNC55K26R1FS 
RNC55K2672FS 
RNC55K1960FS 
RNC55K1780FS 
RNC55K2372FS 
RNC55K6491FS 
RNC55K4220FS 
RNC55K3830FS 
RNC55K28R7FS 


(6) 
DESCRIPTION 


SEMICONDUCTOR DEVIC 

SEMICONDUCTOR DEVIC 

TRANSISTOR 

DEMODULATOR ASSEMBLY AM Аб 
CONSISTING OF: 


CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, P 


CAPACITOR, FIXED, РІА................................. 
CAPACITOR, FIXED, РІА................................. 
CAPACITOR, FIXED, РІА................................. 


CAPACITOR, FIXED, P 


CAPACITOR, FIXED, РІА................................. 


CAPACITOR, VARIABLE 
COIL, RADIO FREQUENC 
COIL, RADIO FREQUENC 
COUPLER, OPTOELECTRO. 
MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, LINEAR 
MICROCIRCUIT, LINEAR 
MICROCIRCUIT LINEAR 
RESISTOR, FIXED 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 


RESISTOR, FIXED, FILM 


TM 9-6695-263-34P 


USABLE ON CODE 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 


N N N N N N N N N N N N N N N‏ په 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-499-6934 
5905-00-430-1509 
5905-00-432-6384 
5905-00-721-3705 
5905-00-431-7820 
5905-00-432-6410 
5905-00-264-4027 
5905-00-432-6388 
5905-00-112-0985 
5905-00-554-8735 
5905-00-917-0592 
5905-00-432-0386 
5905-00-432-6389 
5905-00-270-4961 
5905-01-038-5364 
5961-00-766-1447 
5961-00-577-0558 
5961-00-458-4506 
5961-00-408-9807 
5961-00-892-8706 
5961-00-442-9470 
6625-01-129-5078 


5910-01-100-5735 
5910-00-455-0119 
5999-00-333-9620 
5920-00-221-4528 
5920-00-284-7079 
5920-00-280-4998 
5999-00-498-2035 
5961-01-049-6785 
5962-01-008-4826 
5310-00-587-7630 
5340-01-063-8874 
5905-00-425-1911 
5905-01-036-6069 
5905-00-432-6380 
5905-01-023-2405 
5905-01-017-3151 


(5) 


PART 
NUMBER 


RNC55K3831FS 
RNC55K2370FS 
RNC55K5621FS 
RNC55K2431FS 
RNC55K1102FS 
RNC60K1001FS 
RNC55K7502FS 
RNC55K6191FS 
RNC55K4751FS 
RNC55K6190FS 
0757-1108 
RNC55K1331FS 
RNC55K7501FS 
RNC55K5620FS 
2100-3207 
C034116 
1901-0539 
1902-3059 
1854-0404 
Q0247 

553723 
08901-60115 


0160-0573 
0160-0939 
2110-0269 
F02A250V1/16A 
AGC2-1/2 
312008 
149199-01 
1990-0485 
48-050066-01 
2420-0002 
1921B 
RNC55K1211FS 
RLR05C2611FR 
RNC55K2871FS 
RLR05C1003FR 
RLRO5C5111FR 


RESISTOR, FIXED, Fl 


RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 
RESISTOR, FIXED, Fl 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, VARIABLE, N 

SEMICONDUCTOR DEVIC 

SEMICONDUCTOR DEVIC 

SEMICONDUCTOR DEVIC 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

CIRCUIT CARS ASSEMB A10 
CONSISTING OF: 


CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CLIP, ELECTRICAL 
FUSE, CARTRIDGE 
FUSE, CARTRIDGE 
FUSE, CARTRIDGE 
HEAT SINK, ELECTRICA 
LIGHT EMITTING DIOD 
MICROCIRCUIT, LINEAR 
NUT, PLAIN, HEXAGON 
POST, ELECTRICAL-MEC 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


(6) 
DESCRIPTION 


TM 9-6695-263-34P 


USABLE ON CODE 
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SECTION II TM 9-6695-263-34P 


ILLUSTRATION 


(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG ITEM STOCK PART 
NO. NO. NUMBER NUMBER 
USABLE ON CODE 


5905-00-974-6219 0757-0816 RESISTOR, FIXED, FILM 
5905-00-428-7083 RNC50K1470FS RESISTOR, FIXED, FILM 
5905-00-579-0087 RNC50K1471FS RESISTOR, FIXED, FILM 
5905-00-274-2410 RWR89SR562FR RESISTOR, FIXED, WIRE. 
5905-00-139-2296 0811-1659 RESISTOR, FIXED, WIRE. 
5905-00-060-3731 RW69V1RO RESISTOR, FIXED, WIRE. 
5305-01-072-9009 2360-0119 SCREW, MACHINE 
5961-00-496-7363 1901-0731 SEMICONDUCTOR DEVIC 
5961-00-064-3630 1901-0081 SEMICONDUCTOR DEVIC 
TOR DEVIC 
TOR DEVIC 
TOR DEVIC 


5961-00-884-1351 MCR649P2 SEMICONDU 
5961-00-945-3380 2N3528 SEMICONDU 
5961-00-654-3308 1884-0073 SEMICONDU 
5961-00-842-9609 JAN1N966B SEMIGONDUGTOR DEVIG: وي‎ A irta 
5961-00-137-4685 1902-3333 SEMICONDUCTOR DEVIC 
TOR DEVIC 
TOR DEVIC 
TOR DEVIC 


5961-00-787-4632 1902-3301 SEMICONDU 
5961-00-939-4263 JAN1N4370A SEMICONDU 
5961-00-995-2310 JAN1N752A SEMICONDU 


С 
С 
С 
с 
5961-00-892-1009 JAN1N963B SEMICONDUCTOR DEVIC 
С 
С 
С 
С 


5961-00-925-3777 JAN2N2907A TRANSISTOR 

5961-00-111-0455 1853-0038 TRANSISTOR 

5961-00-506-7631 1854-0474 TRANSISTOR 

5310-00-988-7629 3050-0016 WASHER, FLAT 

5310-00-801-6079 2190-0006 WASHER, LOCK. 

6695-01-135-9281 08901-60093 COUNTER ASSEMBLY A11 (EXCEPT OPTION 002) 


7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
if 
7 
7 
7 
7 
Z 
7 
7 
7 
8 
8 


6625-01-129-4880 08901-60018 COUNTER ASSEMBLY A11 (OPTION 002 ONLY) 
CONSISTING OF: 


5910-01-056-2163 3419-200A-220J CAPACITOR, FIXED, CER 
5910-01-111-1289 0160-0570 CAPACITOR, FIXED, CER 
5910-01-057-8163 0160-3874 CAPACITOR, FIXED, CER 
5910-01-091-1228 0160-0572 CAPACITOR, FIXED, CER 
5910-00-911-9271 0160-0161 CAPACITOR, FIXED, PLA 
5950-01-109-0422 9100-2248 COIL, RADIO FREQUENC 
5955-01-064-2468 0410-0423 CRYSTAL UNIT, QUARTZ 
5961-01-083-0441 5082-4558 LIGHT EMITTING DIOD 
5962-01-109-9732 1820-1217 MICROCIRCUIT. 
5962-01-096-2164 SN748138N MICROCIRCUIT, DIGITA 
5962-01-011-7815 SNC54LS196J-00 MICROCIRCUIT, DIGITA 
5962-01-026-8818 M38510/07101BCB | MICROCIRCUIT, DIGITA 


оо со 00 00 00 00 ао сос 00 о о о со 


5962-01-026-8822 7601501СВ MICROCIRCUIT, DIGITA 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


о о со 00 00 00 о 00 00 о сос о о о о со 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5962-01-061-6583 
5962-00-172-4913 
5962-00-584-8970 
5962-01-050-0916 
5962-00-621-7201 
5903-00-264-4330 
5905-00-721-3133 
5905-00-139-1674 
5905-00-232-9811 
5905-00-425-1919 
5905-00-528-8907 
5903-01-098-8545 
5961-00-853-7934 
5961-00-451-8685 
5961-00-950-1642 
6625-01-127-9856 


5950-00-828-1336 
6625-00-031-4796 
5999-00-230-8835 
6628-01-014-3446 
5961-01-097-9600 
5962-00-341-0544 
5962-01-125-4859 
5962-01-124-6889 
5962-01-124-6885 
5962-01-124-6886 
5962-01-124-6887 
5962-01-124-6888 
5962-01-124-0742 
5315-01-082-2147 
5905-00-524-0599 
5905-01-090-2994 
5961-00-833-6626 
5935-01-110-5364 
5961-00-954-4869 
6625-01-129-4919 


5999-00-230-8832 


(5) 


PART 
NUMBER 


M38510/31302BCB 
MC10131L 
MC10105L 
M38510/31303BCB 
M38510/10401BCB 
RNC55K3480FS 
RNC55K58R1FS 
RNC55K1101FS 
RNC55K19R6FS 
RNC55K75ROFS 
RNC70K51R1FS 
4308R-101-103S 
1901-0179 
1901-0535 
JAN2N869A 
08901-60031 


MS90538-10 
4040-0749 
5040-5114 
8159-0005 
1990-0524 
M38510/00105BCB 
1818-0920 
1818-0921 
1818-0922 
1818-0926 
1818-0923 
1818-0925 
MC78L12ACP 
1480-0073 
RNC50K4220FS 
1810-0229 
1901-0039 
1200-0541 
2N3799 
08901-60015 


5040-5115 


(6) 
DESCRIPTION 


MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 


RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 
RESISTOR, FIXED, FI 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, NETWORK, FI 

SEMICONDUCTOR DEVIC 

SEMICONDUCTOR DEVIC 

TRANSISTOR 

BOARD ASSEMBLY, CONTROLLER A13 
CONSISTING OF: 


COIL, RADIO FREQUENC 
EXTRACTOR CARD 
EXTRACTOR, CIRCUIT C 
LEAD, ELECTRICAL 

LIGHT EMITTING DIOD 
MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, ROM IC NO. 3 
MICROCIRCUIT, ROM IC NO. 4 
MICROCIRCUIT, ROM IC NO. 5 
MICROCIRCUIT, ROM IC NO. 6 
MICROCIRCUIT, ROM IC NO. 7 
MICROCIRCUIT, ROW IC NO. 8 


RESISTOR FIXED, FILM: iere al eri 


RESISTOR, NETWORK, FI 

SEMICONDUCTOR DEVIC 

SOCKET, PLUG-IN ELEC 

TRANSISTOR 

INTERFACE REMOTE, ASSEMBLY A14 
CONSISTING OF: 


EXTRACTOR, CIRCUIT C 


TM 9-6695-263-34P 


USABLE ON CODE 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


14 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5962-01-128-2657 
5962-01-064-2697 
5962-00-148-8142 
5962-00-378-0216 
5962-00-318-2223 
5962-01-042-0369 
5962-01-059-0574 
5962-01-127-9848 
5909-01-008-5978 
5935-01-058-1262 
5935-01-082-6048 
5930-01-057-8425 
6695-01-136-3286 


5910-01-035-6720 
5910-01-079-2399 
5910-00-348-2617 
5910-00-455-4304 
5950-00-377-9882 
5950-00-031-4568 
5962-00-247-9568 
5962-01-011-2024 
5945-01-006-1410 
5905-00-285-0426 
5905-01-097-6410 
5905-01-058-7618 


5905-00-309-7852 
5905-01-015-8073 
5909-01-110-2827 
6625-01-119-6757 


5910-00-161-4431 
5950-00-994-6600 
5950-00-827-5209 
5999-00-165-0403 
5905-00-451-7514 
5905-00-917-0191 
5905-01-042-5564 


(5) 


PART 
NUMBER 


08901-80063 
48-050941-02 
9324PC 
M38510/00303BCB 
M38510/00104BCB 
M38510/30004BCB 
428649 
08901-80004 
1810-0136 
1200-0485 
1200-0552 
3101-1973 
08901-60116 


0160-3877 
0160-0571 
0160-3878 
M39003/01-3067 
MS75084-3 
MS75084-6 
1826-0013 
LM119H 
1228-4-1A 
RNC50K1000FS 
RNC50K19R6FS 
RLRO5C75ROFR 
RNC55K1473FS 
RNC55K2373FS 
RNC55K4223FS 
2100-3054 
08901-60002 


8101A100C0G0479C 


MS90538-20 
MS90538-01 
1251-1556 
RNC55K1781FS 
RN65F1210F 
RLR05C51R1FR 


(6) 
DESCRIPTION 


MIGROGIRCUIT. 

MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 


MICROCIRCUIT, LINEAR 
MICROCIRCUIT, PROM 1 

RESISTOR NETWORK, FI 

SOCKET, PLUG-IN ELEC 

SOCKET, PLUG-IN ELEC 

SWITCH ASSEMBLY 

CIRCUIT CARD ASSEMB AF INPUT A15 

CONSISTING OF: 


CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
COIL, RADIO FREQUENC 
COIL, RADIO FREQUENC 
MICROCIRCUIT, LINEAR 
MICROCIRCUIT, LINEAR 
RELAY, REED 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM. ................................. 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, VARIABLE 

CIRCUIT CARD ASSEMB INPUT MIXER A17 
CONSISTING OF: 

CAPACITOR, FIXED, CER 

COIL, RADIO FREQUENC 

COIL, RADIO FREQUENC 

CONTACT, ELECTRICAL 


RESISTOR, FIXED, FILM. ................................. 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


TM 9-6695-263-34P 


USABLE ON CODE 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-286-4543 
5905-01-016-8567 
5950-01-124-7041 
5961-01-128-0981 
5961-01-051-4014 
6625-01-128-2887 


5910-00-444-6725 
5910-00-430-5754 
5910-00-957-2765 
5910-00-430-5674 
5910-00-835-6857 
5950-00-455-0165 
5950-00-431-3216 
5935-01-043-0640 
5905-00-431-7832 
5905-00-238-3831 
5905-01-110-2814 
5961-01-064-9364 
5961-00-401-0507 
5961-00-989-2747 
6625-01-127-9851 


5910-01-121-9370 
5910-00-010-8717 
5950-00-406-6419 
5962-01-125-5631 
5962-01-127-03 57 
5962-01-128-2649 
5962-00-372-0010 
5962-01-056-2760 
5962-00-566-0983 
5962-00-496-2209 
5962-00-626-3626 
5961-01-128-0816 
5905-01-051-4314 
5905-01-058-9614 
5905-00-233-0054 
5905-00-214-2927 


(5) 


РАВТ 
NUMBER 


RNC60K3160FS 
RLR05C2150FR 
08901-80003 
1854-0720 
1854-0632 
08901-60004 


0160-2265 
0160-2266 
0160-2242 
0160-2205 
CTM392VBJ 
9100-1628 
9140-0237 
1250-1205 
RNC55K9090FS 
RNC55K23R7FS 
2100-3350 
1854-0610 
1854-0345 
1853-0018 
08901-60024 


0160-0690 
M39014/01-1593 
9170-0029 
08901-67002 
1826-0372 
1820-1940 
MC1662L 
MC10104P 
MC10231L 
156-0205-00 
MC10125L 
1901-1097 
RLR05C2871FR 
RLR05C68R1FR 
RNC55K42R2FS 
RNC60K5110FS 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

TRANSFORMER, POWER, V 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

CIRCUIT CARD ASSEMB A18 
CONSISTING OF: 

CAPACITOR, ELECTRICA 

CAPACITOR, FIXED, CER 

CAPACITOR, FIXED, CER 

CAPACITOR, FIXED, MIC 

CAPACITOR, FIXED, PLA 

COIL, RADIO FREQUENC 

COIL, RADIO FREQUENC 

CONNECTOR, RECEPTACL 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, VARIABLE 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

BOARD ASSEMBLY, LO DIVIDER A19 
CONSISTING OF: 

CAPACITOR, FIXED, CER 

CAPACITOR, FIXED CER 

CORE, FERRITE BEAD 

FREQUENCY DOUBLER 

INTEGRATED CIRCUIT 

MICROCIRCUIT 

MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, DIGITA 

PIN DIODE 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 


TM 9-6695-263-34P 


USABLE ON CODE 


15 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


16 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-721-3727 
5905-00-506-6618 
5905-01-050-3884 
5905-01-017-0070 
5905-01-024-3205 
5905-00-432-0387 
5905-01-104-3898 
5905-00-138-5086 
5961-00-752-6121 
5961-00-787-3394 
5961-00-821-0710 
6625-01-127-9852 


5910-01-124-1743 
5962-01-059-2587 
5999-00-110-1109 
5905-01-107-6303 
5905-01-036-6071 
5905-01-023-2404 
5905-01-022-0126 
5905-01-058-6417 
5905-00-305-5270 
5905-01-051-3674 
5905-01-084-6256 
5905-00-576-7035 
5905-01-036-6068 
5905-01-074-4277 
5905-00-721-3728 
5905-00-233-0862 
5905-01-084-6254 
5961-00-879-3091 
5961-00-464-4049 
5961-00-987-4700 
5961-00-998-1923 
5961-01-104-4039 
5941-00-917-0660 
6625-01-127-9850 


5950-00-455-7744 


(5) 


PART 
NUMBER 


RNC55K61R9FS 
RNC50K5110FS 
RLR05C6810FR 
RLR07C1330FR 
RLR05C1211FR 
RNC55K1332FS 
M8340105K4700GC 
2100-2413 
JAN1N753A 
1901-0639 
1901-0033 
08901-60023 


0698-7288 
7540575P1 
1200-0173 
0698-7258 
RLR05C4642FR 
RLR05C3161FR 
RLR05C6192FR 
RLR05C1962FR 
RNC55K1623FS 
RLR05C1212FR 
RLR05C3832FR 
RNC50K8252FS 
RLROSC 1961FR 
0698-7275 
RNC55K6192FS 
RNC70K6190FS 
RLR05C1213FR 
JAN1N755A 
1854-0247 
1853-0034 
1854-0023 
1855-0091 
1854-0022 
08901-60025 


9140-0112 


RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 


R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 


RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTO 


RESISTOR NETWORK, FI 
RESISTOR, VARIABLE, N 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 


R, FIXED, FILM 


(6) 
DESCRIPTION 


BOARD ASSEMBLY, LO CONTROL A20 


CONSISTING OF: 


CAPACITOR 


MICROCIRCUIT, LINEAR 
MOUNTING PAD, ELECTR 


RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 


R, FIXED 

R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FILM 


R, FIXED, FILM 


SEMICONDUCTOR DEVI 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
FILTER ASSEMBLY, LOW FREQUENCY, УСХО, А21 


COIL, RADIO FREQUENC 


CONSISTING OF: 


TM 9-6695-263-34P 


USABLE ON CODE 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-01-129-4922 


5950-00-431-3195 
5950-00-042-4694 
5950-00-921-3414 
5955-01-128-2654 
5955-01-128-2655 
5905-01-085-2252 
5905-00-131-9061 
5961-01-049-0902 
5961-00-962-5213 
6625-01-127-9853 


5910-0-185-9045 

5950-00-957-3013 
5950-00-724-6214 
6625-00-403-6593 
5961-00-357-4832 
5962-01-110-2861 
5905-00-096-4167 
5905-00-854-3680 
5905-00-548-0122 
5905-00-308-7847 
5905-00-432-6383 
5905-00-140-7182 
5905-00-506-6620 


(5) 


PART 
NUMBER 


08901-60007 


9100-1615 
MS18130-10 
MS18130-13 
0410-1181 
0410-1182 
0698-8004 
RNC55K38R3FS 
A-0122-0065-1 
1853-0001 
08901-60022 


M39003/01-3000 
MS75083-4 
MS18130-16 
1205-0037 
5082-4444 
1826-0138 
RNC55K1620FS 
0698-3631 
RNC70K1330FS 
RNC55K12R1FS 
RNC55K4642FS 
RNC55K7500FS 
RNC55K4643FS 


OSCILLATOR, CRYSTAL A22 
CONSISTING OF: 
COIL, RADIO FREQUENC 
COIL, RADIO FREQUENC 
COIL, RADIO FREQUENC 


RESISTO 
RESISTO 


SEMICONDUCTOR DEVIC 


R, FIXED, FILM 
R, FIXED, FILM 


TRANSISTOR 


BOARD ASSEMBLY, SAMPLER A23 
CONSISTING OF: 
CAPACITOR, FIXED, ELE 

COIL, RADIO FREQUENC 

COIL, RADIO FREQUENC 


DESCRIPTION 


TM 9-6695-263-34P 


USABLE ON CODE 


DISSIPATOR; HEAT МЕТ: نوم‎ di ba Sa ss e ti 


LIGHT EMITTING DIOD 


RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 
RESISTO 


R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FI 
R, FIXED, FILM 


5905-00-476-5796 2100-2633 RESISTOR, VARIABLE, N 


5905-00-170-3842 2100-2521 RESISTOR, VARIABLE, N 
5961-00-918-7501 1902-0554 SEMICONDUCTOR DEVIC 
5961-00-739-0069 1901-0189 SEMICONDUCTOR DEVIC 
5961-01-128-2813 1906-0098 SEMICONDUCTOR DEVIC 
5950-00-511-3130 08660-80010 TRANSFORMER, POWER 
6625-01-127-9854 0901-60021 BOARD ASSEMBLY, HIGH FREQUENCY, VCO, A24 


CONSISTING OF: 


5910-00-436-1207 CN20A221F CAPACITOR, FIXED, CER 


5910-00-410-2478 0160-3402 CAPACITOR, FIXED, MET 
5950-00-431-3211 9100-2251 COIL, RADIO FREQUENC 
5962-01-112-1890 1826-0547 MICROCIRCUIT, LINEAR 
5905-00-452-0747 RNC60K2872FS 


RNC70K4220FS 


RESISTOR, FIXED, FILM 


5905-00-305-5443 RESISTOR, FIXED, FILM 


17 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


18 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-01-044-8427 
6625-01-129-5079 


5910-00-539-5293 
5910-01-057-8158 
5935-01-069-1447 
5905-00-432-0405 
6625-01-127-9855 


5910-01-055-1778 
5910-01-097-2769 
5999-00-873-3812 
5945-01-082-0091 
5305-01-111-6490 
5305-00-593-3103 
5305-00-587-7654 
5961-00-494-4851 
5961-00-904-7496 
5310-01-005-0380 
5999-01-128-0204 


5340-01-019-2080 
5305-00-598-6758 
5305-00-587-7643 
5961-01-035-9750 
5961-01-029-9162 
5961-00-264-4875 
5310-00-578-4848 
6625-00-169-8770 


6625-01-027-3660 
6625-01-128-2884 


5340-01-062-1788 
5935-01-042-5142 
5310-00-997-3078 
5310-00-576-0546 
6625-01-129-5070 


(5) 


PART 
NUMBER 


RLR05C2610FR 
08901-60120 


0160-3466 
0160-4084 
CD-700141 
RNC55K2151FS 
08901-60020 


36DX452G025AA2A 


0160-3968 
2228B 
0490-0618 
2360-0199 
2190-0034 
2680-0099 
1902-3381 
1N4999 
3050-0003 
08901-60068 


WC-54 
2360-0203 
2360-0207 
2N6057 
2N6053 
2N6055 
3050-0227 
0960-0443 


5020-8122 
08901-60012 


1530-1098 


57-20240-2(383) 
2260-0002 


MS35338-99 
C8901-60030 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR, FIXED, FILM 
CIRCUIT CARD ASSEMB A25 
CONSISTING OF: 
CAPACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 
RECEPTACLE 
RESISTOR, FIXED, FILM 
BOARD ASSEMBLY, MOTHER BOARD A26 
CONSISTING OF: 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
CAPACITOR, FIXED, MET 
HEAT SINK, ELECTRICA 


SCREW, MACHINE 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 


CONSISTING OF: 
CLAMP, LOOP 
SCREW, MACHINE 
SCREW, MACHINE 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
WASHER, FLAT 
MODULE ASSEMBLY A30 
CONSISTING OF: 
BOARD, JUMPER 
CIRCUIT CARD ASSEMB A31 
CONSISTING OF: 
CLEVIS, ROD END 
CONNECTOR RECEPTACL 
NUT, PLAIN, HEXAGON 
WASHER, LOCK. 
PRINTED CIRCUIT BOA A27 


TM 9-6695-263-34P 


USABLE ON CODE 


SECTION II 


(2) 
ILLUSTRATION 
(a) (b) 
ПЫ ITEM | SMR 
NO. | CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


(5) 


PART 
NUMBER 


(4) 
FSCM 


28480 |08901-60027 


26 | PAFFZ| 6625-01-127-9849 


BOARD ASSEMBLY, 


TM 9-6695-263-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


MOTHER BOARD, RF A28 


--END OF REPORT-- 


19 (20 blank) 


SECTION IV TM 9-6695-263-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIGURE ITEM FIGURE ITEM 
STOCK NUMBER NO. NO. STOCK NUMBER NO. NO. 
5961-00-003-9826 5 360 5910-00-235-2356 2 20 
5305-00-005-0798 2 380 5905-00-238-3831 13 110 
5905-00-005-2891 2 270 5905-00-243-2199 4 240 
5905-00-005-2893 1 210 5910-00-244-7164 5 70 
5910-00-007-2001 2 40 5910-00-244-7170 2 80 
5910-00-007-2002 3 30 5910-00-247-2075 3 70 
5910-00-007-3974 3 40 5962-00-247-9568 11 80 
5910-00-010-8422 5 60 5905-00-250-6007 3 350 
5910-00-010-8717 14 30 5905-00-250-6076 2 230 
5910-00-018-0918 2 140 5905-00-257-9215 1 180 
5950-00-031-4568 11 70 5905-00-264-4027 6 420 
6625-00-031-4796 9 30 5905-00-264-4052 2 310 
5950-00-042-4694 17 30 5905-00-264-4330 8 200 
5910-00-048-6925 1 20 5961-00-264-4875 22 70 
5905-00-060-3731 7 230 5905-00-270-1400 5 240 
5910-00-061-7038 4 70 5905-00-270-1403 4 280 
5910-00-064-2919 6 40 5905-00-270-4961 6 490 
5961-00-064-3630 7 260 5905-00-274-2410 7 215 
5950-00-075-9144 5 90 5920-00-280-4998 7 70 
5910-00-075-9238 4 120 5905-00-284-6053 2 260 
5910-00-082-5119 4 100 5920-00-284-7079 7 60 
5905-00-096-4167 18 80 5905-00-285-0426 11 110 
5961-00-105-8867 4 330 5905-00-286-4543 12 90 
5910-00-106-3615 2 150 5905-00-305-5270 15 100 
5910-00-107-2544 2 120 5905-00-305-5443 19 70 
5999-00-110-1109 15 40 5905-00-308-6645 6 300 
5961-00-111-0455 7 370 5905-00-308-7847 18 110 
5905-00-111-5955 5 160 5905-00-309-7764 4 220 
5950-00-111-8344 6 170 5905-00-309-7852 11 150 
5905-00-112-0985 6 440 5962-00-318-2223 10 70 
5905-00-112-2174 2 280 5910-00-331-9686 2 100 
5910-00-113-5475 5 50 5999-00-333-9620 7 40 
5905-00-116-8554 5 150 5905-00-337-6238 3 380 
5940-00-127-9997 1 290 5962-00-341-0544 9 70 
5905-00-131-9061 17 80 5910-00-348-2617 11 40 
5910-00-134-0621 2 90 5961-00-357-4832 18 60 
5961-00-137-4608 2 450 5962-00-372-0010 14 80 
5961-00-137-4685 7 320 5950-00-377-9882 11 60 
5910-00-138-1328 3 110 5962-00-378-0216 10 60 
5910-00-138-3414 6 50 5905-00-394-1527 5 300 
5905-00-138-5086 14 250 5961-00-401-0507 13 140 
5905-00-138-6998 6 340 5910-00-401-7891 4 50 
5905-00-139-1674 8 220 5905-00-402-4242 3 200 
5905-00-139-1885 2 375 5910-00-403-2449 1 30 
5905-00-139-2296 7 220 5910-00-403-4326 1 40 
5905-00-140-7182 18 130 6625-00-403-6593 18 50 
5910-00-144-4381 3 50 5950-00-406-6419 14 40 
5962-00-147-4522 2 180 5910-00-406-9675 4 130 
5962-00-148-8142 10 50 5961-00-408-9807 6 540 
5905-00-152-8454 3 290 5910-00-410-2478 19 30 
5910-00-161-4431 12 20 5905-00-412-0819 4 260 
5999-00-165-0403 12 50 5905-00-419-3694 5 260 
6625-00-169-8770 23 10 5905-00-425-1911 7 140 
5905-00-170-3842 18 165 5905-00-425-1919 8 240 
5961-00-172-0842 5 340 5905-00-428-7083 7 200 
5962-00-172-4913 8 160 5962-00-428-7136 3 180 
5910-00-176-2641 2 30 5905-00-430-1509 6 370 
5910-00-185-9045 18 20 5910-00-430-5622 2 60 
5910-00-185-9581 6 60 5910-00-430-5674 13 50 
5905-00-189-1218 5 170 5910-00-430-5675 6 80 
5905-00-199-6397 4 210 5910-00-430-5715 4 30 
5905-00-199-6844 3 280 5910-00-430-5754 13 30 
5905-00-208-4293 3 340 5910-00-430-6017 6 70 
5910-00-211-1261 2 50 5950-00-431-3195 17 20 
5905-00-211-1396 4 200 5950-00-431-321 1 19 40 
5905-00-211-1890 6 290 5950-00-431-3216 13 80 
5905-00-214-2927 14 170 5950-00-431-3938 6 180 
5920-00-221-4528 7 50 5905-00-431-5162 3 270 
5999-00-230-8832 10 20 5905-00-431-7820 6 400 
5999-00-230-8835 9 40 5905-00-431-7827 3 230 
5905-00-232-3209 2 360 5905-00-431-7830 5 200 
5905-00-232-3210 1 220 5905-00-431-7832 13 100 
5961-00-232-3279 4 290 5905-00-431-7833 5 180 
5905-00-232-981 1 8 230 5905-00-432-0380 3 260 
5905-00-232-9844 2 290 5905-00-432-0381 2 300 
5905-00-232-9941 6 270 5905-00-432-0386 6 470 
5905-00-233-0040 6 350 5905-00-432-0387 14 230 
5905-00-233-0054 14 160 5905-00-432-0394 1 170 
5905-00-233-0862 15 170 5905-00-432-0405 1 200 
5905-00-233-9157 5 220 5905-00-432-0405 4 270 


21 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-432-0405 
5905-00-432-0406 
5905-00-432-0415 
5905-00-432-0423 
5905-00-432-0426 
5905-00-432-0431 
5905-00-432-0432 
5905-00-432-6373 
5905-00-432-6375 
5905-00-432-6380 
5905-00-432-6383 
5905-00-432-6384 
5905-00-432-6388 
5905-00-432-6389 
5905-00-432-6410 
5905-00-432-9149 
5905-00-432-9151 
5961-00-434-2947 
5910-00-436-1207 
5961-00-442-9470 
5910-00-444-6725 
5961-00-448-9737 
5905-00-451-4031 
5905-00-451-7275 
5905-00-451-7514 
5961-00-451-8685 
5905-00-452-0726 
5905-00-452-0731 
5905-00-452-0734 
5905-00-452-0736 
5905-00-452-0747 
5910-00-455-0119 
5950-00-455-0165 
5950-00-455-0166 
5910-00-455-4304 
5950-00-455-7744 
5961-00-458-4506 
5910-00-463-2702 
5910-00-463-5949 
5961-00-464-4049 
5905-00-469-8613 
5905-00-476-5796 
5910-00-477-8011 
5905-00-479-3990 
5905-00-481-1328 
5961-00-494-4851 
5910-00-495-0042 
5962-00-496-2209 
5961-00-496-7363 
5999-00-498-2035 
5905-00-499-6934 
5910-00-506-4252 
5905-00-506-6618 
5905-00-506-6620 
5910-00-506-7014 
5910-00-506-7020 
5910-00-506-7026 
5910-00-506-7036 
5910-00-506-7054 
5961-00-506-7631 
5910-00-511-2717 
5950-00-511-3130 
5961-00-520-5000 
5905-00-524-0599 
5905-00-528-8907 
5910-00-539-5293 
5905-00-548-0122 
5905-00-554-8735 
5962-00-565-8920 
5962-00-566-0983 
5910-00-572-5507 
5310-00-576-0546 
5905-00-576-7035 
5961 -00-577-0558 
5310-00-578-4848 
5905-00-579-0087 
5962-00-584-8970 
5310-00-587-7630 
5305-00-587-7643 
5305-00-587-7654 


22 


FIGURE 
NO. 
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NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 
ITEM 
NO. 


40 
360 
320 
230 
320 
250 
270 
190 
220 
160 
120 
380 


STOCK NUMBER 


5305-00-593-3103 
5962-00-593-7201 
5305-00-598-6758 
5962-00-606-3295 
5962-00-621-7201 
5962-00-626-3626 
5961-00-654-3308 
5950-00-701-5929 
5905-00-721-3705 
5905-00-721-3717 
5905-00-721-3724 
5905-00-721-3727 
5905-00-721-3728 
5905-00-721-3733 
5905-00-721-3739 
5950-00-724-6214 
5961-00-739-0069 
5961-00-752-6121 
5910-00-761-1216 
5961-00-762-3115 
5961-00-766-1447 
5910-00-174-7294 
5961-00-786-3789 
5961-00-787-3394 
5961-00-187-4632 
5961-00-790-7834 
5310-00-801-6079 
5961-00-821-0710 
5961-00-821-2309 
5950-00-627-5209 
5950-00-828-1336 
5961-00-833-6626 
5910-00-835-6857 
5910-00-842-2302 
5961-00-842-9609 
5961-00-852-7549 
5905-00-853-2322 
5961-00-853-7934 
5905-00-854-3680 
5999-00-873-3812 
5961-00-879-3091 
5961-00-884-1351 
5961-00-892-1009 
5961-00-892-8706 
5950-00-893-8650 
5910-00-894-6728 
5961-00-904-2540 
5961-00-904-7496 
5961-00-911-6015 
5910-00-911-9271 
5910-00-914-4733 
5961-00-914-7496 
5905-00-917-0191 
5905-00-91 7-0592 
5961-00-917-0660 
5961-00-918-7501 
5950-00-921-3414 
5961-00-925-3777 
5961-00-926-2533 
5905-00-931-5084 
5961-00-939-4263 
5961-00-941-2056 
5910-00-945-1417 
5961-00-945-3380 
5961-00-950-1642 
5961 -00-950-9887 
5961-00-951-8757 
5961-00-951-8757 
5961-00-954-4869 
5910-00-957-2765 
5950-00-957-3013 
5961-00-962-5213 
5905-00-974-6219 
5961-00-987-4700 
5310-00-988-7629 
5961-00-989-2747 
5950-00-994-6600 
5961-00-995-2310 
5310-00-997-3078 
5961-00-998-1923 


FIGURE 


NO. 
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ТМ 9-6695-263-34P 


ITEM 
NO. 


70 
160 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5310-01-005-0380 
5945-01-006-1410 
5905-01-007-1444 
5962-01-008-4826 
5905-01-008-5978 
5910-01-010-7561 
5962-01-011-2024 
5962-01-011-7815 
5962-01-014-0499 
5910-01-014-2874 
6625-01-014-3446 
5905-01-014-9799 
5905-01-015-5642 
5905-01-015-8073 
5905-01-015-8086 
5905-01-016-0001 
5905-01-016-8567 
5905-01-017-0070 
5905-01-017-3151 
5340-01-019-2080 
5905-01-022-0126 
5961-01-022-8408 
5905-01-023-2404 
5905-01-023-2405 
5905-01-024-3205 
5962-01-026-8818 
5962-01-026-8822 
6625-01-027-3660 
5962-01-027-6863 
5961-01-029-9162 
5962-01-030-3146 
5962-01-031-7030 
5962-01-032-0365 
5905-01-032-8251 
5905-01-033-3492 
5910-01-035-6720 
5961-01-035-9750 
5910-01-036-1474 
5905-01-036-5130 
5905-01-036-6068 
5905-01-036-6069 
5905-01-036-6071 
5905-01-036-7840 
5905-01-038-5364 
5905-01-039-3758 
5962-01-039-6395 
5905-01-040-2664 
5962-01-042-0369 
5935-01-042-5142 
5905-01-042-5564 
5935-01-043-0640 
5962-01-043-6201 
5910-01-043-8883 
5905-01-044-8427 
5962-01-045-4652 
5962-01-047-7393 
5961-01-049-0902 
5961-01-049-6785 
5962-01-050-0916 
5962-01-050-0918 
5905-01-050-3884 
5905-01-051-1211 
5905-01-051-3674 
5961-01-051-4014 
5905-01-051-4314 
5905-01-051-5465 
5910-01-055-1778 
5910-01-056-2163 
5962-01-056-2760 
5905-01-056-3498 
5910-01-057-0367 
5910-01-057-8158 
5910-01-057-8163 
5930-01-057-8425 
5935-01-058-1262 
5962-01-058-1539 
5905-01-058-6417 
5905-01-058-7618 
5905-01-058-9614 
5962-01-059-0574 


TM 9-6695-263-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIGURE ITEM FIGURE ITEM 
NO. NO. STOCK NUMBER NO. NO. 
21 110 5962-01-059-2587 15 30 
11 100 5962-01-061-6583 8 150 
4 285 5340-01-062-1788 24 20 
7 100 5340-01-063-8874 7 120 
10 110 5955-01-064-2468 8 80 
3 90 5962-01-064-2697 10 40 
11 90 5935-01-064-4093 1 270 
8 120 5961-01-064-9364 13 130 
6 210 5962-01-068-5791 1 80 
4 90 5935-01-069-1447 20 35 
9 50 5962-01-069-3045 5 140 
2 320 5962-01-070-6953 1 150 
3 210 5962-01-072-0322 3 190 
11 160 5305-01-072-9009 7 240 
3 370 5905-01-074-4277 15 150 
6 250 5962-01-076-8840 3 170 
12 100 5910-01-019-2399 11 30 
14 210 5945-01-082-0091 21 50 
7 180 5935-01-082-1966 1 60 
22 20 5315-01-082-2147 9 150 
15 80 5930-01-082-4289 1 280 
1 260 5905-01-082-5271 1 240 
15 70 5935-01-082-6048 10 130 
7 170 5961-01-083-0441 8 90 
14 220 5961-01-083-7484 6 190 
8 130 5905-01-084-6254 15 180 
8 140 5905-01-084-6256 15 120 
23 20 5905-01-085-2252 17 70 
1 130 5962-01-086-6693 5 120 
22 60 5910-01-087-6362 6 20 
1 100 5905-01-090-2994 9 170 
6 200 5910-01-091-0106 5 20 

1 140 5910-01-091-1228 8 50 
2 330 5962-01-093-6949 4 170 
5 210 5962-01-096-2164 8 110 
11 20 5910-01-097-2768 3 80 
22 50 5910-01-097-2769 21 30 
5 30 5905-01-097-6410 11 120 
3 300 5961-01-097-9600 9 60 
15 140 5905-01-098-8545 8 260 
7 150 5910-01-100-5735 7 20 
15 60 5962-01-103-6124 2 190 
2 350 5905-01-104-3898 14 240 
6 500 5961-01-104-4039 15 230 
3 410 5961-01-106-8189 1 70 
1 120 5905-01-107-6303 15 50 
2 250 5910-01-107-6307 4 40 
10 80 5910-01-108-9385 5 80 
24 30 5950-01-109-0422 8 70 
12 80 5905-01-109-5428 3 310 
13 90 5962-01-109-9731 5 110 
3 160 5962-01-109-9732 8 100 
6 90 5905-01-109-9733 6 240 
19 80 5910-01-109-9764 4 20 
6 230 5962-01-110-1575 3 130 

1 90 6625-01-110-2253 3 120 
17 90 5905-01-110-2814 13 120 
7 90 5962-01-110-2823 3 140 
8 180 5905-01-110-2827 11 170 

1 110 5962-01-110-2861 18 70 
14 200 5935-01-110-5364 9 190 
5 290 5910-01-111-1289 8 30 
15 110 5305-01-111-6490 21 60 
12 130 5962-01-112-1890 19 50 
14 140 5962-01-114-0742 9 140 
2 340 6625-01-119-6757 12 10 
21 20 5910-01-121-9370 14 20 
8 20 5962-01-123-8136 1 165 
14 90 5910-01-124-1743 15 20 
5 310 5962-01-124-6885 9 100 
6 110 5962-01-124-6886 9 110 
20 30 5962-01-124-6887 9 120 
8 40 5962-01-124-6888 9 130 
10 140 5962-01-124-6889 9 90 
10 120 5950-01-124-7041 12 110 
3 150 5962-01-125-4859 9 80 
15 90 5962-01-125-5631 14 50 
11 130 5962-01-127-0356 5 100 
14 150 5962-01-127-0357 14 60 
10 90 5962-01-127-9848 10 100 
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SECTION IV TM 9-6695-263-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIGURE ITEM FIGURE ITEM 
STOCK NUMBER NO. NO. STOCK NUMBER NO. NO. 
6625-01-127-9849 26 10 5961-01-128-2812 5 320 
6625-01-127-9850 16 10 5961-01-128-2813 18 190 
6625-01-127-9851 14 10 6625-01-128-2883 5 10 
6625-01-127-9852 15 10 6625-01-128-2884 24 10 
6625-01-127-9853 18 10 6625-01-128-2887 13 10 
6625-01-127-9854 19 10 5999-01-128-8101 2 10 
6675-01-127-9855 21 10 6625-01-129-4880 8 10 
6625-01-127-9856 9 10 6625-01-129-4919 10 15 
6675-01-127-9882 1 10 6625-01-129-4920 6 10 
5999-01-128-0204 22 10 6625-01-129-4921 3 10 
5961-01-128-0816 14 130 6625-01-129-4922 17 10 
5961-01-128-0981 12 120 6625-01-129-4948 4 10 
5962-01-128-2649 14 70 6625-01-129-5070 25 10 
5905-01-128-2650 1 230 6625-01-129-5078 7 10 
5955-01-128-2654 17 50 6625-01-129-5079 20 10 
5955-01-128-2655 17 60 6695-01-135-9281 8 10 
5962-01-128-2657 10 30 6695-01-136-3286 11 10 

FIGURE ITEM FIGURE ITEM 

FSCM PARTNUMBER NO. NO. FSCM PART NUMBER NO. NO. 
28480 A-0122-0065-1 17 90 96906 MS18130-13 17 40 
71400 AGC2-1/2 7 60 96906 MS18130-16 18 40 
28480 A0160-9002-1REVA 2 80 96906 М535338-99 24 50 
01121 СВ1071 5 160 96906 М575083-4 18 30 
01121 СВ2265 3 200 96906 М575084-3 11 60 
81349 CC22CH100G 4 80 96906 MS75084-6 11 70 
81349 CC22CK2R2C 4 70 96906 М590538-01 12 40 
16733 CD-700141 20 35 96906 MS90538-10 9 20 
15818 CD34116 6 510 96906 М590538-12 5 90 
81349 СЕ11С560Ғ 3 70 96906 М590538-20 12 30 
03911 CLM6500 6 190 96906 MS90539-13 6 170 
81349 CMRO5E330GODR 6 90 96906 MS90539-15 2 160 
81349 CMRO5E510GODR 3 90 81349 M38510/00104BCB 10 70 
81349 CM10ED390G03 4 120 81349 M38510/00105BCB 9 70 
81349 CM10FD11G03 2 120 81349 M38510/00303BCB 10 60 
81349 CM1FD201G03 2 90 81349 M38510/01702BCB 1 160 
81349 CM10FD221G03 2 150 81349 M38510/07101BCB 8 130 
81349 CM10FD391G03 2 140 81349 M38510/10103BGC 3 180 
16546 CN20A221F 19 20 81349 M38510/10104BGB 6 210 
81349 CTM392VBJ 13 60 81349 M38510/10304BGB 6 230 
24546 C3-1-8-TO-1001-G 3 310 81349 M38510/10401BCB 8 190 
72136 DM15F151J 2 130 81349 M38510/10901BPB 5 140 
81349 F02A250V1/16A 7 50 81349 M38510/30001BCB 6 200 
34371 HA2-2605-5 2 180 81349 M38510/30002BCB 1 100 
81349 JAN1N4370A 7 340 81349 M38510/30003BCB 1 130 
81349 JAN1N5711 4 290 81349 M38510/30004BCB 10 80 
81349 JAN1N751A 3 420 81349 M38510/30102BCB 3 150 
81349 JAN1N752A 7 350 81349 M38510/30202BCB 1 140 
81349 JAN1N753A 14 260 81349 M38510/30301BCB 1 120 
81349 ЧАМ1М754А 3 430 81349 M38510/30701BEB 1 110 
81349 JAN1N755A 15 190 81349 M38510/30703BEB 3 170 
81349 JAN1N827 4 300 81349 M38510/31302BCB 8 150 
81349 JAN1N9638 7 310 81349 M38510/31303BCB 8 180 
81349 JAN1N9668 T. 300 81349 M39003/01-2964 5 60 
81349 JAN2N2218A 2 410 81349 M39003/01-2966 2 40 
81349 JAN2N2222A 2 430 81349 M39003/01-2971 2 30 
81349 JAN2N2222A 4 320 81349 M39003/01-2991 3 40 
81349 JAN2N2904A 2 420 81349 M39003/01-3000 18 20 
81349 JAN2N2907A 7 360 81349 M39003/01-3003 3 30 
81349 JAN2N3251A 2 440 81349 M39003/01-3006 5 50 
81349 JAN2N869A 8 290 81349 M39003/01-3024 3 50 
27014 LF256H 3 190 81349 M39003/01-3067 11 50 
27014 LM112H883B 6 220 81349 M39003/01-3070 6 60 
27014 LM119H 11 90 81349 M39003/01-3076 3 60 
27014 LM393N 1 165 81349 M39003/01-3085 2 50 
14933 L01485 3 380 81349 M39014/01-1593 14 30 
04713 MCR649P2 7 270 81349 M8340105K4700GC 14 240 
04713 MC10104P 14 90 06811 Q0247 6 550 
04713 MC10105L 8 170 81349 RCRO7G105JS 5 150 
04713 MC10125L 14 120 81349 RLR05C1002FR 2 320 
04713 MC10131L 8 160 81349 RLR05C1003FR 7 170 
04713 MC10231L 14 100 81349 RLR05C1211FR 14 220 
04713 MC14051BCP 5 120 81349 RLR05C1212FR 15 110 
04713 MC1662L 14 80 81349 RLR05C1213FR 15 180 
04713 MC78L12ACP 9 140 81349 RLR05C1960FR 2 350 
18876 MIS-18698/117-01 5 130 81349 RLR05C1961FR 15 140 
96906 MS18130-10 17 30 81349 RLR05C1962FR 15 90 
96906 MS18130-12 4 160 81349 RLR05C2150FR 12 100 
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SECTION IV TM 9-6695-263-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIGURE ITEM FIGURE ITEM 
FSCM PARTNUMBER NO. NO. FSCM PART NUMBER NO. NO. 
81349 RLR05C2151FR 2 340 81349 RNC55K3161FS 3 320 
81349 RLR05C2610FR 19 80 81349 RNC55K3162FS 4 260 
81349 RLR05C2611FR 7 150 81349 RNC55K3163FS 2 330 
81349 RLR05C2871FR 14 140 81349 RNC55K34R8FS 2 250 
81349 RLR05C3160FR 3 300 81349 RNC55K3480FS 8 200 
81349 RLR05C3161FR 15 70 81349 RNC55K3481FS 6 260 
81349 RLR05C3832FR 15 120 81349 RNC55K38R3FS 17 80 
81349 RLR05C4642FR 15 60 81349 RNC55K3830FS 6 340 
81349 RLROSCS1R1FR 12 60 81349 RNC55K3831FS 6 360 
81349 RLR05C5111FR 7 180 81349 RNC55K3832FS 3 390 
81349 RLR05C6192FR 15 80 81349 RNC55K42R2FS 14 160 
81349 RLR05C68R1FR 14 150 81349 RNC55K4220FS 6 330 
81349 RLR05C6810FR 14 200 81349 RNC55K4221FS 5 200 
81349 RLROSC75ROFR 11 130 81349 RNC55K4223FS 11 160 
81349 RLR07C1212FR 6 250 81349 RNC55K4532FS 3 350 
81349 RLR07C1330FR 14 210 81349 RNC55K4641FS 4 280 
81349 RLRO7C2611FR 3 370 81349 RNC55K4642FS 18 120 
81349 RLRO7C5110FR 5 210 81349 RNC55K4643FS 18 140 
81349 RNC50J3162FS 3 210 81349 RNC55K4751FS 6 440 
81349 RNC50K1000FS 11 110 81349 RNC55K51R1FS 2 280 
81349 RNC50K1470FS 7 200 81349 RNC55K5112FS 5 230 
81349 RNC50K1471FS 7 210 81349 RNC55K56R2FS 4 190 
81349 RNC50K19R6FS 11 120 81349 RNC55K5620FS 6 490 
81349 RNC50K4220FS 9 160 81349 RNC55K5621FS 6 380 
81349 RNC50K5110FS 14 190 81349 RNC55K61R9FS 14 180 
81349 RNC50K8252FS 15 130 81349 RNC55K6190FS 6 450 
81349 RNC55J1602BS 3 280 81349 RNC55K6191FS 6 430 
81349 RNC55J7501BS 3 290 81349 RNC55K6192FS 15 160 
81349 RNC55K10ROFS 4 240 81349 RNC55K6491FS 6 320 
81349 RNC55K1000FS 3 260 81349 RNC55K68R1FS 8 210 
81349 RNC55K1001FS 2 300 81349 RNC55K6810FS 5 240 
81349 RNC55K1002FS 2 370 81349 RNC55K6811FS 3 250 
81349 RNC55K1003FS 3 340 81349 RNC55K6812FS 5 220 
81349 RNC55K1101FS 8 220 81349 RNC55K75ROFS 8 240 
81349 RNC55K1102FS 6 400 81349 RNC55K7500FS 18 130 
81349 RNC55K12R1FS 18 110 81349 RNC55K7501FS 6 480 
81349 RNC55K1210FS 4 250 81349 RNC55K7502FS 6 420 
81349 RNC55K1211FS 7 140 81349 RNC55K82R5FS 2 220 
81349 RNC55K1213FS 5 260 81349 RNC55K8250FS 5 250 
81349 RNC55K1331FS 6 470 81349 RNC55K8251FS 3 330 
81349 RNC55K1332FS 14 230 81349 RNC55K8252FS 5 270 
81349 RNC55K1333FS 2 360 81349 RNC55K90R9FS 2 260 
81349 RNC55K1470FS 4 200 81349 RNC55K9090FS 13 100 
81349 RNC55K1471FS 3 230 81349 RNC55K9091FS 5 180 
81349 RNC55K1472FS 3 270 81349 RNC60K1001FS 6 410 
81349 RNC55K1473FS 11 140 81349 RNC60K2872FS 19 60 
81349 RNC55K1620FS 18 80 81349 RNC60K3160FS 12 90 
81349 RNC55K1621FS 5 190 81349 RNC60K4640FS 1 210 
81349 RNC55K1622FS 1 170 81349 RNC60K5110FS 14 170 
81349 RNC55K1623FS 15 100 81349 RNC70K1330FS 18 100 
81349 RNC55K1780FS 6 300 81349 RNC70K4220FS 19 70 
81349 RNC55K1781FS 12 60 81349 RNC70K51R1FS 8 250 
81349 RNC55K1782FS 2 240 81349 RNC70K6190FS 15 170 
81349 RNC55K1873FS 2 230 81349 RN65F1210F 12 70 
81349 RNC55K19R6FS 8 230 81349 RWR89SR562FR 7 215 
81349 RNC55K1960FS 6 290 81349 RW69VIRO 7 230 
81349 RNC55K1961FS 4 210 01295 SNC54LS196J-00 8 120 
81349 RNC55K1962FS 3 220 01295 SN54LS33J-00 3 160 
81349 RNC55K1963FS 1 220 01295 SN74LS75N10 1 90 
81349 RNC55K21R5FS 2 290 01295 SN748138N 8 110 
81349 RNC55K2150FS 1 180 04713 553723 6 560 
81349 RNC55K2151FS 1 200 95987 WC-54 22 20 
81349 RNC55K2151FS 4 270 06776 0002811 1 270 
81349 RNC55K2151FS 20 40 28480 0121-0105 6 160 
81349 RNC55K2153FS 4 220 28480 0140-0154 2 110 
81349 RNC55K2262FS 3 360 28480 0160-0161 8 60 
81349 RNC55K23R7FS 13 110 28480 0160-0299 6 120 
81349 RNC55K2370FS 6 370 28480 0160-0503 6 110 
81349 RNC55K2371FS 5 170 28480 0160-0570 8 30 
81349 RNC55K2372FS 6 310 28480 0160-0571 11 30 
81349 RNC55K2373FS 11 150 28480 0160-0572 8 50 
81349 RNC55K2431FS 6 390 28480 0160-0573 7 20 
81349 RNC55K26R1FS 6 270 28480 0160-0574 6 20 
81349 RNC55K2610FS 1 190 28480 0160-0575 5 20 
81349 RNC55K2613FS 3 240 28480 0160-0690 14 20 
81349 RNC55K2672FS 6 280 28480 0160-0939 7 30 
81349 RNC55K28R7FS 6 350 28480 0160-0945 2 60 
81349 RNC55K2871FS 7 160 28480 0160-0970 5 80 
81349 RNC55K31R6FS 2 270 28480 0160-2199 5 70 
81349 RNC55K3160FS 2 310 28480 0160-2204 3 100 


SECTION IV TM 9-6695-263-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIGURE ITEM FIGURE ITEM 
FSCM PART NUMBER NO. NO. FSCM PART NUMBER NO. NO. 
28480 0160-2205 13 50 28480 1200-0552 10 130 
28480 0160-2207 6 80 28480 1205-0037 18 50 
28480 0160-2242 13 40 20891 1228-4-1A 11 100 
28490 0160-2249 4 30 28480 1250-1205 13 90 
28480 0160-2263 4 50 28480 1251-0600 1 60 
28480 0160-2265 13 20 28480 1251-1556 12 50 
28480 0160-2266 13 30 28480 1480-0073 9 150 
28480 0160-2291 1 40 35351 149199-01 7 80 
28480 0160-2307 4 130 56289 150D156X9020B2 2 20 
28480 0160-3165 3 110 28480 1530-1098 24 20 
28480 0160-3402 19 30 80009 156-0205-00 14 110 
28480 0160-3451 5 30 28480 1810-0037 5 280 
28480 0160-3456 4 90 28480 1810-0136 10 110 
28480 0160-3459 6 30 28480 1810-0208 1 240 
28480 0160-3466 20 20 28480 1810-0229 9 170 
28480 0160-3501 4 110 28480 1810-0339 1 230 
28480 0160-3533 4 20 28480 1818-0920 9 80 
28480 0160-3536 4 40 28480 1818-0921 9 90 
28480 0160-3539 2 100 28480 1818-0922 9 100 
28480 0160-3874 8 40 28480 1818-0928 9 120 
28480 0160-3877 11 20 28480 1818-0925 9 130 
28480 0160-3878 11 40 28480 1818-0926 9 110 
28480 0160-3968 21 30 28480 1820-1195 3 140 
28480 0160-4084 20 30 28480 1820-1211 5 110 
28480 0160-4357 3 80 28480 1820-1217 8 100 
28480 0180-0094 4 100 28480 1820-1940 14 70 
28480 0180-0229 1 30 28480 1826-0013 11 80 
28480 0180-1743 6 70 28480 1826-0109 2 190 
28480 0410-0423 8 80 28480 1826-0138 18 70 
28480 0410-1181 17 50 28480 1826-0323 3 130 
28460 0410-1182 17 60 28480 1826-0372 14 60 
28480 0490-0618 21 50 28480 1826-0547 19 50 
26916 058-001994 1 150 28480 1826-0574 5 100 
28480 0698-3631 18 90 28480 1853-0001 17 100 
28480 0698-4454 6 240 28480 1853-0018 13 150 
28480 0698-7258 15 50 28480 1853-0020 4 340 
28480 0698-7275 15 150 28480 1853-0034 15 210 
28480 0698-7288 15 20 28480 1853-0038 7 370 
28480 0698-8004 17 70 28480 1854-0022 15 240 
28480 0757-0816 7 190 28480 1854-0023 15 220 
28480 0757-1108 6 460 28480 1854-0071 2 450 
28480 0811-1659 7 220 28480 1854-0247 15 200 
28480 0837-0027 2 375 28480 1854-0345 13 140 
28480 08660-80010 18 200 28480 1854-0404 6 540 
28480 08901-60001 1 10 28480 1854-0474 7 380 
28480 08901-60002 12 10 28480 1854-0475 2 390 
28480 06901-60004 13 10 28480 1854-0610 13 130 
28480 08901-60006 4 10 28480 1854-0632 12 130 
28480 08901-60007 17 10 28480 1854-0720 12 120 
28480 08901-60008 2 10 28480 1855-0020 4 330 
28480 08901-60009 3 10 28480 1855-0049 4 310 
28480 08901-60010 5 10 28480 1855-0091 15 230 
28480 08901-60012 24 10 28480 1858-0032 4 170 
28480 08901-60015 10 10 28480 1884-0073 7 290 
28480 08901-60018 8 15 28480 1901-0033 14 280 
28480 08901-60020 21 10 28480 1901-0039 9 180 
28480 08901-60021 19 10 28480 1901-0050 1 250 
28480 08901-60022 18 10 28480 1901-0081 7 260 
28480 08901-60023 15 10 28480 1901-0179 8 270 
28480 08901-60024 14 10 28480 1901-0189 18 180 
28480 08901-60025 16 10 28480 1901-0376 5 330 
28480 08901-60027 26 10 28480 1901-0535 8 280 
28480 08901-60030 25 10 28480 1901-0539 6 520 
28480 08901-60031 9 10 28480 1901-0639 14 270 
28480 08901-60068 22 10 28480 1901-0731 7 250 
28480 08901-60093 8 10 28480 1901-1097 14 130 
28480 08901-60114 6 10 28480 1902-0554 18 170 
28480 08901-60115 7 10 28480 1902-3024 5 340 
28480 08901-60116 11 10 28480 1902-3059 6 530 
28480 08901-60120 20 10 28480 1902-3082 5 350 
28480 08901-67002 14 50 28480 1902-3301 7 330 
28480 08901-80003 12 110 28480 1902-3333 7 320 
28480 08901-80004 10 100 28480 1902-3381 21 90 
28480 08901-80023 10 30 28480 1906-0074 5 320 
28480 0960-0443 23 10 28480 1906-0098 18 190 
80131 1N3956 2 400 00866 1921B 7 120 
80131 1N4999 21 100 28480 1990-0437 1 260 
28480 1200-0173 15 40 28480 1990-0485 7 90 
28480 1200-0485 10 120 28480 1990-0524 9 60 
28480 1200-0547 9 190 28480 1990-0665 1 70 
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FSCM PART NUMBER NO. NO. FSCM PART NUMBER 
50157 2D204 2 378 28480 3050-0227 
80131 2N3528 7 280 28480 3101-1973 
80131 2N3799 9 200 75915 312008 
17856 2N4393 5 360 04222 3419-200A-220J 
80131 2N6053 22 60 56289 36DX452G025AA2A 
80131 2N6055 22 70 28480 4040-0749 
80131 2N6057 22 50 89536 428649 
28480 2100-2413 14 250 80294 4308R-101-103S 
28480 2100-2521 18 165 15280 48-050066-01 
28480 2100-2633 18 160 15280 48-050941-02 
28480 2100-3054 11 170 56289 5CZ5U105X0050C5 
28480 2100-3103 5 300 28480 5020-8122 
28480 2100-3207 6 500 28480 5040-5114 
28480 2100-3273 3 410 28480 5040-5115 
28480 2100-3350 13 120 28480 5060-9436 
28480 2100-3351 5 290 28480 5082-4403 
28480 2100-3352 4 285 28480 5082-4444 
28480 2100-3358 5 310 50434 5082-4558 
28480 2110-0269 7 40 56289 562CZ5UFB101AF103M 
27264 2125 1 290 02660 57-20240-2(383) 
28480 2190-0006 7 400 99971 7540575Р1 
28480 2190-0034 21 70 14933 7601501СВ 
13103 2228B 21 40 18796 8101A100C0G0479C 
28480 2260-0002 24 40 72982 8121B227XTR470M 
28480 2360-0113 2 380 72982 8121N112X7R0103M 
28480 2360-0119 7 240 28480 8159-0005 
28480 2360-0199 21 60 28480 9100-1615 
28480 2360-0203 22 30 28480 9100-1628 
28480 2360-0207 22 40 28480 9100-1633 
28480 2420-0002 7 110 28480 9100-1653 
28480 2680-0099 21 60 28480 9100-2248 
56289 292P10252 4 150 28480 9100-2251 
56289 292P18352 6 140 13499 913-1097-011 
56289 292P22352 4 140 28480 9140-0112 
56289 292P33252 6 130 28480 9140-0131 
56289 292P47352 6 150 28480 9140-0237 
56289 292P68352 6 100 28480 9170-0029 
72982 301-000C0GO-160F 6 50 34148 9324PC 
28480 3050-0003 21 110 34148 9374DC 
28480 3050-0016 7 390 


TM 9-6695-263-34P 


FIGURE 
NO. 


10 
7 
8 

21 


10 


a. 


+P 


= 
O> O> ۸ © 0٥ نه دم‎ Оо УО CO ло оо сл — 0000 + — 


mre 


a a 


“as 
ORC 


1 


ITEM 
NO. 


27 


TM 9-6695-263-34P 


By Order of the Secretary of the Army: 


E. C. MEYER 
Official: General, United States Army 
Chief of Staff 


ROBERT M. JOYCE 
Major General, United States Army 
The Adjutant General 
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